





Ihr Urteil. 


Kein HiFi-Lautsprecher hat die 
gesamte internationale Fachwelt 
je so beschäftigt wie der BOSE 901 
Weder zuvor noch danach wurde 
ein Lautsprecher so einmiitig her- 
vorragend beurteilt Die Testbe- 
richte aus vielen Ländern, die wir 
Ihnen auf Wunsch gerne zusenden, 
beweisen die technische und 
akustische Überlegenheit des 
Lautsprechers BOSE 901. Das BOSE 
Direct/Reflecting ” System ist für 
die Musikwiedergabe im Wohn- 
raum die richtige Lösung 

Kein HiFi-Lautsprecher hat deshalb 
so viele Modellwünsche bei den 
Musikliebhabern laut werden las- 
sen wie der BOSE 901. Aus diesem 
Grunde stellen wir heute zwei 
neue Versionen vor. die BOSE 901 
Continental, Weiß oder walnuß- 
furniert 


An der iiberlegenen Technik hat 
sich natürlich nichts geändert. 
Neu gestaltet wurde nur das 


Design, Die elegante, geschwunge- 


ne Linienfiihrung der Continental 
fügt sich so harmonisch und un- 
auffallig in jeden Wohnraum ein, 
daf man geneigt ist, nicht mehr 
von einem Lautsprecher zu spre- 
chen. 


Auch bei der 901 Continental gibt 
es keine Aufstellungsprobleme 
Sie kónnen die Lautsprecher auf 
Füße stellen (siehe Vorderseite), 
Sie können sie mit speziellen 
Haltern an der Wand befestigen 
(siehe Abb.1 und Abb, 2). Sie kön- 
nen die Continental auch mit Zier- 
ketten an der Decke aufhängen 
(siehe Abb. 3). Ihr Fachhändler 
wird Sie bei der Plazierung beraten 
und die optimale Lösung finden. 





Abb.3 


5 Jahre Wahrheit 
ul) 


edes BOSE-Produkt haben Sie 
ae 5 Jahre Garantie auf Material 
und Verarbeitung, Auf alle Teile 
und auf die Arbeitszeit. Qualitats- 
kontrollen mit dem Syncom 
Computer garantieren Ihnen un- 
getrübten Hörgenuß auf Jahre 
hinaus. Wir haben diesen Meß- 
Computer entwickelt, weil alle 
bislang eingesetzten Kontroll- 


verfahren zu ungenau sind. Mit dem 


Syncom "-Computer wird die ge- 


Ihr Urteil ist für uns wichtig. Bitte sagen Sie uns, | 
welches Modell Ihnen am besten gefällt und senden 
Sie diesen Abschnitt an nebenstehende Adresse. 


Vielen Dank. 





BOSE EUROPA GMBH | 


Modell Nr. 











samte Fertigung jedes einzelnen 
BOSE-Lautsprechers überwacht. 
Angefangen von der Auswahl der 
einzelnen Lautsprechersysteme, 
bei denen wir nur eine Toleranz von 
0,5 dB zulassen (erst 3 dB sind hör- 
bar), über die einzelnen Fertigungs- 
schritte bis zum komplett zusam- 
mengebauten Lautsprecher. 

Ein ganzes Ingenieurteam könnte 
diese Aufgaben nicht so exakt 
ausführen. Lautsprecher, die den 
Syncom-Test bestanden haben, 
wurden den genauesten Kontrollen 
unterworfen, die heute tiberhaupt 
möglich sind. 

Wenn Musik in Ihrem Leben eine 
Rolle spielt, werden Sie sich früher 
oder später für BOSE entscheiden. 


BOSE EUROPA GMBH 
638 Bad Homburg Postfach 1160 
Telefon 06172/42042 


gefällt mir am besten. 


Name/Vorname _ 


638 Bad Homburg 
Postfach 1160 
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Unterschrift _ 


